030 Schaltungsteile derailleurs parts 


Schaltzug 

Nippel: 4,5x 4,5 mm 

Material: Stahl 

#292 281 01 rostfrei Slick 2200 mm 
#292 633 01 rostfrei Slick 3000 mm 


#292 48101 verzinkt Teflon®-PTFE 1700 mm 


VE = 10/250 Stück 


Universal-Schaltzug 


Länge: 2200 mm 

1. Nippel: 4,5 x 2,8 mm 

2. Nippel: 4,0 x 3,0 mm 

Innenzug: @ 1,2 mm, 12 Drähte 
Material: Stahl, galvanisch verzinkt 


Passend für: Simplex, Huret, F&S 


# 292 287 00 / # 292 287 01 
VE = 25/500 Stück 


Universal-Schaltzug 


Länge: 2250 mm 

1. Nippel: 0 5,4 x5,4 mm 

2. Nippel: ®4,0x 4,0. mm 
Innenzug: @ 1,1 mm, 19 Drähte 
Material: Stahl, galvanisch verzinkt 


Passend für: Shimano, Campagnolo, 
Sturmey-Archer neu, etc. 


# 301 115 01 
VE = 10/500 Stück 


Universal-Schaltzug 


Länge: 2250 mm 

1. Nippel: 0 2,5 x 10 mm 

2. Nippel: 0 5,4 x5,4 mm 
Innenzug: @ 1,1 mm, 19 Drähte 
Material: Stahl, galvanisch verzinkt 


Passend für: Sturmey-Archer alt/neu 


# 301 113 01 
VE = 10/100 Stück 


Universal-Schaltzug 


Länge: 2250 mm 

1. Nippel: 0 2,5 x 10 mm 

2. Nippel: 0 4,0x 4,0 mm 
Innenzug: © 1,1 mm, 19 Drähte 
Material: Stahl, Nirosta 


Passend für: Shimano, Sturmey-Archer alt 


# 301 114 01 
VE = 10/100 Stück 


Derailleur Cable 


Nipple: 4,5 x 4,5 mm 

Material: steel 

#292 28101  stainless Slick 2200 mm 
#292 633 01  stainless Slick 3000 mm 


#292 481 01 galvanised Teflon®-PTFE 1700 mm 
Unit = 10/250 pieces 


Universal Derailleur Cable 


Length: 2200 mm 

1. nipple: 4.5 x 2.8 mm 

2. nipple: 4.0 x 3.0 mm 

Inner cable: ® 1.2 mm, 12 wires 
Material: galvanised steel 


Suitable for: Simplex, Huret, F&S 


# 292 287 00 / # 292 287 01 
Unit = 25/500 pieces 


Universal Derailleur Cable 


Length: 2250 mm 

1. nipple: 05.4x5.4mm 

2. nipple: ® 4.0 x 4.0 mm 
Inner cable: ® 1.1 mm, 19 wires 
Material: galvanised steel 


Suitable for: Shimano, Campagnolo, 
Sturmey-Archer new, etc. 


# 301 115 01 
Unit = 10/500 pieces 


Universal Derailleur Cable 


Length: 2250 mm 

1. nipple: 02.5 x 10 mm 

2. nipple: 05.4x5,4mm 
Inner cable: ® 1.1 mm, 19 wires 
Material: galvanised steel 


Suitable for: Sturmey-Archer old/new 


# 301 113 01 
Unit = 10/100 pieces 


Universal Derailleur Cable 


Length: 2250 mm 

1. nipple: 02.5 x 10 mm 

2. nipple: ® 4.0 x 4,0 mm 
Inner cable: ® 1.1 mm, 19 wires 
Material: stainless steel 


Suitable for: Shimano, Sturmey-Archer old 


# 301 114 01 
Unit = 10/100 pieces 
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